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Dr. Stanisław Zygmunt Kołodziejczyk 


sędzia grodzki w Skawinie 


przeżywszy lat 37, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 10 stycznia 1930 r. w Skawinie. 


Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 12 b. m. o godz. 3 po poł. z kościoła parafjalnego w Skawinie. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w kościele parafjalnym w Skawinie w poniedziałek dnia 13 b. m. o godzinie 9-tej rano. 


O czem zawiadamia w głębokim smutku pogrążona 


zona z córką. 
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Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE | 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepañski L. 2. — Telefon 331. 
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